418               CALCUL  DES INDICES DES  FONCTIONS.
indice de u ou de - égal à — i si u passe du positif au négatif. Soient
maintenant
«,   bt   c,   d,    ...
les valeurs successives de x comprises entre les limites #„, X et pour lesquelles la fonction M devient nulle ou infinie en changeant de signe, c'est-à-dire, en d'autres termes, les racines des deux équations
(3)                                                              u nz O,           -   = O
a
renfermées entre les limites a?-0, X, ces racines étant rangées par ordre de grandeur. Si MO est négatif, les indices de u ou de - correspondant
aux valeurs
«,   b,   c,   d,   ...
de la variable x seront respectivement
4- i,     — I,     H- i,     — i,     ...
et, par suite, la somme de ces indices sera équivalente à zéro ou à H-i, suivant que leur nombre sera pair ou impair, c'est-à-dire, en d'autres termes, suivant que U sera négatif ou positif. Au contraire,
si w0 est positif, les indices de u ou de -> correspondant aux valeurs
a,    b,    c,    d,     ...
de la variable x seront respectivement
et, par suite, la somme de ces indices sera équivalente à zéro ou à — i, suivant que leur nombre sera pair ou impair, c'est-à-dire, en d'autres termes, suivant que U sera positif ou négatif. Donc", en définitive, l'expression (2) ou la somme des indices des fonctionsn aura évidemment
